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YAPRAK 1 VE 2 HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ 
ÇED RAPORU YAYINLANDI 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 3 Temmuz 2009 3 
ATAÇ Inşaat bünyesindeki Nisan Elektro Mekanik 


Enerji ve San. Tic. A.Ş tarafından yapımına başlanan YAPRAK 1 ve 2 Hidro Elektrik Santralleri 
ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme Raporu incelenmeye sunuldu. 


Kavaloluğu Sakarat'tan başlayan, Karlık Hacı İmamın Dere mezrası sınırlarından Sofualan 
köyü Yukarı ve Aşağı Gökdere mezraları arasındaki 18 kilometrelik alana yapılacak regülatör, 
hidro elektrik santralleri ve malzeme ocakları projesi ile ilgili olarak yol açma çalışmaları 
devam ediyor. Proje ile ilgili inceleme ve değerlendirme raporu başlamış olup başlamış olup, 
ÇED raporu ilçemiz Kaymakamlığında incelemeye açıldı. Raporu inceleyecek vatandaşlar proje 
hakkında İl Çevre Orman Müdürlüğüne görüşlerini bildirebilecekler. 
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